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Akpes 


L'akpes es una lenga vòlta-nigèr parlada en Nigèria. 
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Localisacion 


L'akpes es parlat dins la zòna de govèrn local d'Akoko Nòrd 
de l'Estat d'Ondo^. 



Akpes 

Parlat en 

Nigèria 

Regions 

Africa 

Parlat per 

10 000 personas 

Familha linguistica lengas 

nigèrocongolesas 

atlantic-còngo 

volta-còngo 

vòlta-nigèr 

akpes 


Estatut oficial 

ISO 639-3 

ibe (http://www.sil.or 

g/iso639-3/document 

ation.asp?id=ibe) 

(en) 


Classificacion 


L'akpes constituís una branca isolada dins l'ensem de las lengas vòlta-nigèr^. La lenga es en fach un 
continuum dialèctal, que los membres ne'n son l'akpes, l'ase, l'efifa, l'esuku, l'ibaram, l'ikaram e l'iyani^l 


Referéncias 

1. Blench 2019, p. 5. 

Fonts 


■ (en) Roger Blench, 2019, An Atlas of Nigerian Languages (https://www.academia.edu/40463 
130/AN_ATLAS_OF_NIGERIAN_LANGUAGES) 
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